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KAZIMIERZ HIERONIM 


inzynier-rolnik 


urodz. 30 września 1894 r. w Rejowcu, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 4 września 1939 roku w Krakowie. 


Zwłoki zostaną przewiezione do Mogiły. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek 25 czerwca 1940 r. o godz. 9 rano w kościele 
paraf. w Mogile, po czym nastąpi eksportacja do grobowca rodzinnego na cmentarz miejscowy, o czym zawiadamia 


Rodzina. 


66 Drukarpia Zwigzkowa w Krakowie. ul. Mikołajska 13 
zaktao „CONCORDIA 
POGRZEBOWY 
tt: SANA WOLNEGO 


Kraków. pi. Szczepański 2. Telefon 103-39 


